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Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, vervangen windturbine aan 
de Spijkster Oudedijk 4, te Spijk 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben besloten de beslistermijn voor de op 
18 augustus 2014 aangevraagde omgevingsvergunning voor het vervangen van een windturbine aan 
de Spijkster Oudedijk 4, 9909 TB te Spijk te verlengen met een termijn van zes weken. 


Inlichtingen 

Informatie over deze aangevraagde omgevingsvergunning krijgt u bij de Werkorganisatie DEAL-ge- 
meenten via telefoonnummer (0596) 63 97 00. Algemene informatie over procedures rond omgevings- 
vergunningen vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning. 
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